کابینت مدرن 


ین روزها طرفداران سبک کابینت مدرن خیلی زياد شده» البته با وجود 
جذابیت‌های کابینت مدرن» محبوبیت آن در طراحی آشپزخانه کاملاً طبیعی است. 
پس اگه از علاقه مندان کابینت مدرن هستین یا دوست دارین مدلهای این کابینت 
رو ببینین و با فوت و فن و قیمت کابینت مدرن آشنا بشین» یا حتی کابینت مدرن سفارش بدین» 
جای درستی اومدین. 
اونها موج میزنه» پس مهمترین ویژگی‌های کابینت مدرن عبارت اند از : 
سطح صاف ۳ ساده 
عدم وجود اشکال هندسی پیچیده 
تزئیات در حداقل حد ممکن و به شکل مدرن 
سادگی در طرح درب‌های کابینت مدرن 
عدم وجود تاج‌ها و ستون‌های منبت کاری شده 
پس منظور از «سادگی». اينه که متلا در کابینت مدرن کمتر از درب هایی استفاده 
ميشه که دارای معرق یا منبت کاری هستند. یا کمتر درب‌هایی به‌کار میره که 
سطح منحنی (بالشی شکل) دارند. از تاج‌ها و پاخورهای پرکار و پرنقش و نکار به 
ندرت بهره پرده ميشه یا كلا استفاده نمیشه. دسد ستگیر ەها با نقش های زیبای سنتی در 
این کابینت ها استفاده زیادی ندارن. کابینت‌های مدرن» معمو لا سطوحی صاف 
دارند و لبه های اجزای مختلف اون‌ها به نرمی کنار هم قرار می‌گیره» بدون قاب یا 
اجزای اضافه, 


تصویر سمت راست که در نهایت سادگی است یک نوع کابینت مدرن بوده و 


تصویر سمت چپ که دارای ستونهای و دربهای منبت کاری شده است. یک 
نمونه کابینت کلاسیک است. 


کابینت مدرن برای چه آشپزخونه‌هایی بهتره؟ 
کابینت مدرن رو ميشه در هر نوع خانه و آشپزخانه‌ای اجرا کرد» اما پیشنهاد اکید 
دارکه که سیک کشت ا و ا سای قست‌های خانه وید 
خصوص نشیمن و پذیرایی طراحی کنین. مثلا اگه مبلمان تون دارای سبک 
کلاسیک بوده و از نوع مبلمان استیل کلاسیک و پر زرق و برق است بهتر است 
آشپزخانه رو هم کلاسیک طراحی کنین. 


اما یه خبر خوب برای افرادی که آشپزخنه‌های جع و جور دارن» داریم. چون کابینت 
مدرن بهترین انتخب برای خانه‌های زیر 90 مترمربع و یا آشپزخانه‌های زیر 10 تا 
2 مترمربع است. چون کابینت مدرن با طراحي ساده‌ای که داره باعث ميشه 
فضای آشپزخانه گرفته به نظر نیاد. بنابراین» به این افراد پیشنهاد میکنیم از 
کابینت کلاسیک پرهیز کرده و سبک مدرن رو برای آشپزخانه شون انتخاب کنن. 


مزایا و معایب کابینت مدرن چیست؟ 


در ادامه به معرفی مزایا و معایب کابینت مدرن می‌پردازيم. 
معایب کابینت مدرن چیست؟ 
بعضی از افراد موضوعاتی مثل حساسیت در برابر حرارت» رطوبت. اشیا تیز و 
... رو به عنوان معایب کابینت مدرن بیان می‌کنند! اما بايد بهتون بگیم که این 
موارد به هیچ عنوان معایب کابینت مدرن نیستند! 
چرا که کابینت مدرن صرفاً یک سبک کابینت هست و می‌توان آنرا با متریال 
مختلفی اجرا کرد بنابراین» مواردی که در بالا اشاره کردیم» صرفاً معایب برخی 
از متریال کابینت هستن و نه معایب کابینت مدرن! 
به عنوان مثال کابینت ممبران در برابر حرارت بسیار حساس است» پس کابینتی 
پس معایب سبک مدرن در واقع چیست؟ باید بگیم کابینت مدرن معایب خاصی 
نداره و اگه مواردی هم باشه صرفاً سلیقه‌ای است. مثلاً خیلی از افراد سادگي 
کابینت مدرن رو نمی‌پسندن» اما این موضو ع ایرادی برای کابینت مدرن به حساب 
نمیاد. 
مزایای کابینت مدرن چیست؟ 
قیمت مناسب :هزینه‌ی طر احی وساخت کابینت مدرن معمولاً از کابینت‌های کلاسیک کمتر 
است. 
تنوع در رنگ :در کابینت مدرن هیچگونه محدودیتی برای انتخاب رنگ نداری» از 
رنگهای فانتزی مثل زرد و آبی بگیر تا رنگهای گرم مثل رنگ جوب و .... دستت برای 
انتخاب هر رنگی بازه. 
استفاده‌ی بهینه از فضا :به دلیل طراحی ساده و عدم استفاده از ستونهای حکاکی شده و ... 
به راحتی میتونی از تمام فضا بصورت بهینه استفاده کنی. 


تنوع در استفاده از متریال :در کابینت های مدرن به راحتی میتونی از ترکیب چوب 
سنگ و به خصوص شیشه در ساخت خود کابینت استفاده کنی. 
عدم محدودیت در فضای آشپزخانه :کابینت مدرن رو به راحتی میتونی هم در 
آشپزخانه‌های کوچک و هم بزرگ اجرا کنی. در صورتیکه توصیه ميشه از سبک 
کلاسیی در آشپز خانه‌های کوچک استفاده نشو د, 
کابینت مدرن رو با چه متریالی ميشه اجرا کرد؟ 
اولین موضوعی که اینجا باید بگیم اينه که سبک با متریال فرق 
داره .سبک در حقیقت مربوط به مدل ظاهري کابینت و طراحی دربهای اون 
هست. ولی متربال مربوط به جنس کابینت است. پس تقریبا هر جنسی رو ميشه به 
سبک های مختلفی اجرا کرد (به جز هایگلاس و ام دی اف روکش ملامیند). 
بنابراین» کابینت مدرن رو ميشه با هر متریالی اجرا کرد اما معمولاً کابینت 
مدرن با یکی از متربال‌های زیر اجرا ميشه: 
ام دی اف روکش ملامینه) یا اصطلاحاً همون کابینت(۷]۳۳ 
هایگلاس 
پلی گلس و لمی گلس 
چرا که این متربال هم از نظر هزینه به صرفه هستن و هم اينکه طراحی ساده 
دربها و عدم توانایی برای تغیبرات روی دربهاشون» کاملا هماهنگ با سبک 
قیمت کابینت مدرن چقدر است؟ 
چون کابینت‌های مدرن حکاکی و 00 ندارن» معمولا هزینه‌ی کمتری نسبت به 
سبک کلاسیک دارن. اما در هرصورت قیمت مابینت مدرن وابسته به نوع 
متریالی هست که برای کابینت انتخاب میکنین. مثلا قیمت کابینت هایگلاس در 
تاریخ » متری حدود . تا . تومان است (یک متر کابینت زمینی + یک متری 
کابینت دیواری با درب هایگلاس و بدنه ام دی اف سفید ساده). 


برای ساخت کابینت مدرن از چه رنگ‌هایی استفاده کنیم؟ 


یکی از مزیت‌های مهم سبک مدرن اينه که در انتخاب رنگ کاملً دستتون باز 
هست. یعنی میتونین هر نوع رنگی از رنگهای نود گرفته تا پاستیلی و جیغ رو 
انتخاب کنین. حتی تنوعی که در متریال ام دی اف و هایگلاس وجود داره هم 
خیلی رادم 
اما نکته‌ی مهم برای انتخاب رنگ کابینت مدرن اينه که رنگ رو متناسب با سایر 
فتاهای مر ل کات کم 
مدل‌های کابینت مدرن 
در ادامه تصاویری از مدل های مختلف آشپزخانه های جدید و مدرن که در اون‌ها 
مدل‌های کابینت مدرن اجرا شده رو با هم می‌بينيم. 


.کابینت مدرن هایگلاس؛ برای آشپزخانه‌ای ساده و درخشنده 


ميشه گفت یک آشپزخانه خیلی مدرن (اینجا منظور از مدرن همون مواردی هست 
که در بالا ذکر شد» منظور تکنولوژي بالا یا بهتر بودن آن نیست) از کابینت 
های‌گلاس که سطوح صاف و به هم پیوسته در اون خودنمایی میکنه. بخشی از 
کابینت» ویترین این خانه رو تشکیل داده و این خودش نشون دهنده اهمپت 
شفافیت و درخشندگی در این طرحه. 


